〇フオルダ/ファイル表示 
0ファイルる 
©ガイド表示 


アイル表示面面 


選巧したファイルの情報が表示されます。 



〇フォルダ/ファイル表示 
0電ぉ巧呈表示 
記録 X ディア表示 
消去ロックち示 
包録音/再生巧おき示 
〇レべルイーター 


©再生モード表示 
0録音モード表示 
Q 録音時： 

録音可能な残り時間 
再生時、毎江時： 

フアイルの長さ 
〇録音時： 

録音経過時間 
ち生時： 

再生経過時間 
の [ EUPHONY ] 表示 
⑩[リバーブ]表示 
の[口ーカットフィルタ]表示 
⑩[り5ッタ ー] 表示 
[指向性マイク]ま示 


ディスプレイ（液晶パネル) 


フォルダリスト表示画面 J ファイルリスト表示画面 


本機に記録されているフォ本機に記録されているファ 
ルダがリスト表示されます。イルがリスト表示されます。 
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電源について 



本機をお使いにならない場合、電源を切ることで、電池の消 
耗を最ル限に抑えられます。電源を切っても既存のデータや 
各モードの設定、時言十設定などは保持されます。 


電源を入れる 


II ]本機の電源が切れてい 
る状態で、 POWER/ 
HOLD スイツチを、矢印 
の方向へスライドさせる 
• ディスプしイが点灯し 
電源が入ります。 

-レジューム機能により電 
源を切る前に記憶した停 
止位置に復帰しまず。 


本機から電池を巧いた場合、しジユーム機能 
の停止位置は消去されます。 


電源を切る 


II I POWER/HOLD スイッチを、矢印の方向へ1 
秒な上スライドさせる 
• ディスプレイが消灯し、電源が切れます。 

-しジューム機能により電源を切る前の停止位 
置を記憶して電源が切れます。 


省電力機能 (Auto Power Off ) について 


電源を入れて停止状態のまま 10 分な上（初期設定） 
経過ずると、電源が切れます。電源が切れる前にい 
ずれかのボタンを巧すと、機能が働くまでの経過時 
間を再度カウントしなおしぎす。 


力ードを入れる 

IT] 停止中にカードカバー 
を開ける 


12] 図のよラに力ードの向きを 
正しく合わせて入れる 
• 力ードを奥まで差し込む 
と、カチッという音がし 
て止まりまず。 

1~3]力-ドカバ-を閉じる 


14] 力ードに記録する場合、 
▲ または▼ボタンを押 
して、 [はい] を選ぶ 
FT ] ►/()« ボタンを押して、 
設定を完了する 



m ^ i 

S D カード I こ 
切リ智えますか？ 


川、ス 


-バソコンなどの他の機器でフォーマットけで期化）し 
た力ードは、認識できない場合があります。お使いに 
なる前に、必ず本機でフォーマットしてください。 

- SD 力ードが書き込み禁止になっている場合、力一 
ドの内容を書き換えるような操作をすると [SD 力一 
ドがロックまれています] と表示されます。再生操 
作はできますがカードの内容を書き換える場合、事 
前に書込み禁止を解除してください。 

• マルチメディアカードなどの SD おを外の力ードは、 
ご使用になれません。 
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フォルダとファイルの選おについて 

フォルダの切り替えは停止中に操作してください。 

■階暦を進む： 

リスト表示画面で、▲または 
▼ポタンを押して音声録音用 
フォルダまたは音楽再生用 
フォルダを選び、 ►/OK また 
はボタンを巧します。 

- ►/OK または►〜ボタンを 
押すごとにリスト表示画面 
で選巧したフォルダまたは 
ファイルを開き 1 つ下の階 
雇に進みます。 

■ 階暦を戻る： 

停止中にファイル表示画面で、 LIST ボタンを押ずと 
階層が1つ上に戻りまず。 




録音する 



fl I 録音ずるフォルダを選ぶ 

[ Y \ REC •ボタンを巧し 
て、録音の準備をずる 
• 録音したい方向に内 
蔵ステレオマイクを 
向けます。 

® 録音巧おな残り時間 
® しベルメータ（録音音 
量や録音機自旨の設定に 
合わせて変化します） 

® 録音モード 
• 録音関連のを種設定の切り替えに合わせ、レべ 
ル乂ーターのしべル指標位置も変化します。設 
定の切り替えをしてからレベルメーターで録音 
しべルを確認してください。 

[ T ] REC LEVEL ダイヤルを 
使って、録音レベルを調 
整ずる 

• [0] 〜 [10] の範囲で 
調整できます。ダイヤル 
の数字が大きくなると録 
音しベルが上がり、レべ 
ルメーターの指標位置が 
大きくなります。 
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録音したい音を実陵に出しまず 

-大きな音を出したとき 
に、録音中にレベルメー 
夕一がちいっぱいまで 
振り切れてしまったり、 

[ PEAK ] 表示ランプが 
ホく点巧した場合、錄 
音レベルが高すぎるた 
めに音が歪んだ状態で 
録音されます。 しべルメ ーターが振 

り切れている状態（音 
が歪んで録音される） 

• 大きな音が出たときにも、レベルメーターの [-6] 
付近を保持するように録音しベ J し調整します。 

• あまりにも大きな音を入力すると、 [録音レべ 
ル] を [ AUTO ] や [y ミッター ON ] に設定し 
ていてもノイズが発生することがあります。ま 
た、このときには過入力をおならせする [ PEAK ] 
表示ランプが点灯しない場合があります。失敗 
のない録音のために試し録りをしてください。 

[4~| もラー度 REC •ボ 
タンを巧して、録音み 
を開始ずる 
@録音経過時間 
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[5 I STOP ■ボタンを押 
して、録音を止める, 
® ファイルの長さ 
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本製品に巧ずるお巧い合わせ巧は 


オリンパスカスタマーサボートセンター 

Tel :函 フリーダイヤル0120 -08421 已 
巧帯電話 • PHS : 042 - 642 - 7499 
Fax : 042 - 642 - 7486 

※カスタマーサポートセンター-{度理センターお 
よびサービスステーションの営業曰•営業時間、 
最新情報についてはオリンパスホームぺージ 
http;//www.olympus.co.jp/ から「おぎ様サポ ーl-j 
のぺージをご参照ください。 
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トフイルタを設まずる 


[1 ] LOW CUT ON/OFF ス 

イッチをスライドさせ 
て、 [ ON ] または [ OFF ] 
を選ぶ 
[ ON ] 

口ーカットフィルタが 
機能します。 

[OF 円： 

機能しません。 



7イク感度をかえる 


[1 ] MIC SENSE HIGH / 

LOW スイツチをスライ 
ドさせて、 [ HIGH ] ま 
たは [ LOW ] を選ぶ 
[ H に H ] : 

周囲の音も録音できる 
高感度モードです。 

[ LOW ] : 

通常のマイク感度で 
ず。バンド演奏など音 
涵の音量が大きい場合 
に選びまず。 

-話し手の声をはっきりと録音したい場合、 [ LOW ] 
にして本機の内蔵ステしオマイクを話し手の口にぶ 
づけて （5 〜10 cm) 録音してください。 



再生ずる 


VOLUME — 

IU 




- ►/OK 

1 



[1 I 再生するファイルが収録されているフォルダ 
を選ぶ 

\ J ~\ ファイルリスト表示画面で ▲ または▼ボタ 
ンを押して、再生したいファイルを選ぶ 
• ファイル表示画面ではまたは！◄◄ボタ 
ンを押して、ファイルを選んでください。 

m ►/OK ボタンを巧して、再生を開姑する 

[4 ] VOLUME ダイヤルを 
使って、巧きやずい音 
量にする 

• [ 0 ] 〜 [ 10 ] の範囲で 
調整できます。ダイヤ 
ルの数字が大きくなる 
と音量が上がります。 


[5 I STOP ■または ►/OK ボタンを巧して再生 
を停止ずる 

• 再生しているファイルの途中で停止します。 
レジューム機能が钢き電源を切っても停止位 
置を記憶しまず。次に電源を入れたときに記 
憶した停止位置から再生できます。 



;1去する 



お 




ERASE — 




►►1 


9嘴 


1 



[II 消去したいファイルが収録されているフオル 
ダを選ぶ 


[2 1 ファイルリスト表示画面で▲または▼ボタ 
ンを押して、削除したいファイルを選ぶ 
• ファイル表示画面ではまたは!◄◄ボタ 
ンを押して、ファイルを選んでください。 


13] 停止中に ERASE ボタン 
を押す 

-[キャンセル] が点滅し 

ます。 

n] ▲ボタンを押して、 

[消去開巧]を選ぶ 

\ T ] ►/OK ボタンを巧す 

• デイスプしイが [フア 

イル r 肖去中！] にかわ 

り、消去を開始しまず。 


旧！ ご而与 Ss 

DhDOriOOs 



。。肌 m … 刪 —MMWM 

亞拍 I ご而な 5 

DhDOriOOs 




フォルダ巧のファイルをすべて;’肖去ずることもできま 
す。詳し< は取扱説明書をご覧ください。 


メニュー設定のしかた 

メニュー内の各項目はタブによって分類されているの 
で、タブを選んで項目を移動ずれぱ、すばやく目的の 
項目が設定できます。 


品- 

►H 

m 










[1 1録音中、再生中または停 
止中に MENU ボタンを 
巧ず 

• 録音中または再生中に 
設定できるメニュー項 
目については、メニュ ー 
の一覧をご覧ください。 

[n ▲または▼ボタンを押し 
て、設定したいメニュ ー 
項目を選ぶ 
タブを巧っての詔定： 

①を項目で W ポタンを巧 
ずと、タプへ移動します。 
(DA または▼ボタンを押 
して、設定したい項目の 
あるタブへ移動しまず。 
⑤ ►/OK または►〜ボタ 
ンを押して、設定したい 
項目へ移動します。 


窝留九 
巧向性 マイク> 
舒音 モニター ►日 FF 
つ-うクソ州-卜 ►OFF 




想音モード ►PCM 
録音レベル ► 
巧向性マイク> 
诗音モニター ► OFF 
T ザけ、つ - ►OFF 


ちち設是 


再をモード ► 

田 

レバーづ ► 

EUPHONY ► 

Q 


i 


1 
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[3 I ►/OK またはボタ 
ンを押す 

• 選巧した項目の設定に 
移動します。 


[• I ▲ または▼ボタンを巧 
して、設定を変更する 


[5 I ►/OK ボタンを押して、 
設定を完了ずる 
• 設定が確定されたことを 
画面でお巧らせします。 

• ►/OK ポタンを巧さずに 
W ボタンを巧すと、設 
定がキャンセルされ、1 
つ前の画面に戻りまず。 



つ3ルザレヒ 
をつァイル 
をつアイル U ビート 


J ピート 


盈離拓卜 


をコアイルレピート 


[6 I MENU ポタンを巧して、メ ニュー 画面を終了ずる 
• 録音中または再生中にメニュー画面に入った 
場合、または MENU ボタンを巧ずと、 
録音または再生を中断させることなく再生画 
面に戻れまず。 

-設定中に3分間何も操作しないと、停止状態に戻り 
ます。この場合、選巧途中の項目は設定されません。 

-録音または再生途中からの設定では、8秒間何も接 
作しないとメこュー機能はキャンセルされまず。 



各設定項目の詳細は取扱説明書をご覧ください。 


a 録音設定： 


01 乂モリ設定： 


録音モード ! 

W P .46 

メモリ選巧 

巧 • P .66 

録音レベル 

な P .48 

メモリ情巧 

巧 • P .68 

ち向せマイク 

CS " P .50 

巧巧化 

口 ■ P .69 

1録音モニター . 

« s - P .52 

田その他設定： 

消ちロック 


ブラグインバワー 

*»■ P .54 

«• P .72 

田再を設定： 

並び替え 

wP .74 

再生モード 

« s - P ,56 

才ートパヮーオフ 

wp .76 

リバーブ 

*»■ P .58 

時計設を 

wp .16 

EUPHONY 

回" P .60 

Fn ボタン登録 

巧 P：77 

田！ま巧/音訟巧； 

設定リセット 

巧 P .79 


« s - P .62 

システム情報 

巧 • P.Sl 


プロ"ティ 

w P .82 

コントフスト 

げ P .63 



LED 

の" P .64 



言語選お 

ra - P .65 







n を！^ 

-設ミ： ■ 

1 ♦再生メニュ • 

-設定： 1 

録音しベル 


再生モード 


指间性マイク 


リバーブ 


録音モニター 


EUPHONY 


プラグインパワー 


バックライト 


バックライト LED 


LED 






























































































































































